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TO: ALL REGENCY COMMUNICATIONS PROFESSIONAL SALES & SERVICE CENTERS 
_ALL REGENCY COMMUNICATIONS PROFESSIONAL SALES REPRESENTATIVES 


MODELS AFFECTED: MCL60 SERIES PA DECK 


The attached Addendum Manual is to be added to the Service 
Manual (0300-4154-700) for the MCL60 Series radios. 


TECHNICAL SERVICE DEPARTMENT 


REGENCY COMMUNICATIONS, INC. 


Form No. |38LY EN-AC277 


2 ADDENDUM MANUAL 
FOR 


MCL60 SERIES PA DECK 


A. GENERAL 
This Addendum Manual reflects changes made to the MCL60 PA. 


1. Parts Placement and Overlay A & B Range PA (pre Nov. 1981) 

2. Parts Placement and Overlay A & B Range PA (post Nov. 1981) - 
new drawings 504-656 and 504-668 

3. Parts Placement and Overlay C Range PA - new drawings 
604-657 and 504-669 

4. Updated PA Schematic A, B, C Range (new drawing 604-360) 

5. Updated Parts List - A, B, C Range 
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PARTS LIST 


6OW R.F. P.A, DECK 
@ OCATION DESCRIPTION PART NUMBER 


RESISTORS (All resistors are 4W 5% unless otherwise specified.) 


R1O1 i < 4704-0102-032 
R102 LK 4704-0102-032 
R103 15 ohm 4704-0150-032 
CAPACITORS 
C101 22.201 6V SSD Elect 1513-0221-002 
C102 “042 °4+8-2 7 25VeBC 25 CD 1501-0503-003 
C103 A Range 180pf 5% 500V DM-15 silver mica 1504-0181-505 
C103 B Range 150pf 5% 500V DM-15 silver mica 1504-0151-505 
C103 C Range 68pf 5% 500V DM-15 silver mica 1504-0680-505 
C104 05m 48-2 25V"Be25eCD 1501-0503-003 
C105 A Range 1000pf 10% mica 1522-0102-001 
C105 B Range 1000pf 10% mica 1522-0102-001 
C105 C Range not used 
C106 A Range 55-300pf EL427P trim mica 1517-0000-007 
C106 B Range 55-300pf£ EL427P trim mica 1517-0000-007 
C106 C Range 75pf DM-15 silver mica 1504-0750-505 
C107 A Range 55-300pf EL427P trim mica 1517-0000-007 
C107 B Range 55-300pf EL427P trim mica 1517-0000-007 
& C107 C Range 56pf£ 5% 500V DM-15 silver mica 1504-0560-505 
C108 A Range 90-400pf EL429P trim mica 1517-0000-008 
C108 B Range 90-400pf EL429P trim mica 1517-0000-008 
C108 C Range JU103 jumper wire 
C109 A Range 1000pf 10% mica 1522-0102-001 
C109 B Range OOOOpf 10% mica 1522-0102-001 
C109 C Range not used 
C110 A Range 90-400pf EL429P trim mica 1517-0000-008 
C110 B Range 55-300pf EL427P trim mica 1517-0000-007 
C110 C Range 55-300pf EL427P trim mica 1517-0000-007 
Clil A Range not used 
Clll B Range not used 
Clll C Range 470pf 5% 500V DM-15 silver mica 1504-0471-505 
Cl1l2 A Range 470pf 5% 500V DM-15 silver mica 1504-0471-505 
C112 B Range 390pf 5% 500V DM-15 silver mica 1504-0391-505 
C112 C Range 180pf 5% 500V DM-15 silver mica 1504-0181-505 
C113 A Range 1000pf 500V DM-15 silver mica 1504-0102=-505 
C113 B Range 1000pf 500V DM-15 silver mica 1504-0102-505 
C113 C Range not used 
C114 A Range 1LO00pf 10% mica 1522-0102-001 
C114 B Range 1000pf 10% mica © 1522=-0102-001 
C114 C Range 1000pf 10% mica 1522-0102-001 
C115 A Range 1000pf 10% mica 1522-0102-001 
C115 B Range 1000pf 10% mica 1522-0102-001 
C115 C Range 1000pf 10% mica 1522-0102-001 
C116 A Range 120pf 5% 500V DM-15 silver mica 1504=-0121-505 
C116 B Range 91lpf 5% 500V DM-15 silver mica 1504-0910-505 
C116 C Range 27pf£ 5% 500V DM-15 silver mica 1504-0270-505 


LOCATION 
C117 A Range 
C117 B Range 
C117’ C >Range 
C118 A Range 
C118 B Range 
C118 C Range 
C119 A Range 
C119... B, Range 
C119 C Range 
C120 A Range 
C120 B Range 
C120 C Range 
C121 A Range 
C121 B Range 
Cl21.,., C, Range 
C122 A Range 
C122 B Range 
CLA2 nC, Range 
DIODES 

CR101 

CR102 
TRANSISTORS 
Q101 

RELAYS 

RL101 
TRANSFORMERS 
T101 

T102 

COILS 

L101 A Range 
L101 8B Range 
L101 C Range 
L102 A Range 
L102 B Range 
L102 C Range 
L103 A Range 
L103 B Range 
L103 C Range 
L104 A Range 
L104 B Range 
L104 C Range 
L105 A Range 
L105 B Range 
L105 C Range 
L106 A Range 
L106 B Range 
L106 C Range 
L107 A Range 
L107 B Range 
L107 C Range 


DESCRIPTION 


not used 

not used 

12pf 5% 500V 

not used 

not used 

ATpE SS 5SO00V 

not used 

not used 

90-400pf EL429P trim mica 
not used 

not used 

390pf 5% 500V silver mica 
not used 

not used 

250pf 5% 500V silver mica 
not used 

not used 

250pf 5% 500V silver mica 


Sil Rect IN4002 
Sil IN4148 


RF Power 


12V Guar A410-363734-12 


coil assy VSWR 
RE <Ourt 


be ay 

oT 

or 

Liy 

oT 

of 

oT 

6T 

bite oy ay 
white coil 
white coil 
not used 
Li 2 

vob yak 

ZA 2s 
not used 
not used 
ST 

LLt 
Layee 
4T 


PART NUMBER 


1504-0120-505 


1504-0470-505 


1517-0000-008 


1504-0391-002 


1504-0251-505 


1504-0251-505 


4806-0000-004 
4805-1241-200 


4804-3170-904 


4500-3251-900 


1800-3190-100 
560232 72-900 


1801-3407-801 
1801-3272-804 
1801-3272-802 
1801-3407-801 
1801-3272-804 
1801-3272-802 
1801-3272-804 
1801=3272-802 
1801-3407-701 
1800-5100-542 8 
1800-5100-518 


1801 —3407-791 
1801-3407-701 
1801-3407-702 


1801-3272-808 
1801-3407-801 
1801-3407-701 
1801+3272-807 


ct 


